przewod. Rady Nadz. Spoldzielni Inz. w Krakowie, st. radca budow. Urz Woj. w Krakowie 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 20 marca 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 25 b. m. o godzinie 10 rano, 
w kaplicy na ementarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, o czym zawiadamiają 


Rada Nadzorcza, Zarząd i Współpracownicy 
Spółdzielni Inżynierskiej w Krakowie 


żikład pegrzekoewy „0GZG0ORDIA” 
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